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COP 7 – O que foi, importância, principais decisões e resultados
A COP 7 foi a sétima Conferência das Partes da Convenção do Clima, em Marrakech, no Marrocos, de 29 de outubro a 10 de novembro de 2001. O principal resultado foram os Acordos de Marrakech, o conjunto de decisões com as regras para pôr em prática o Protocolo de Kyoto (UNFCCC, relatório da COP 7, FCCC/CP/2001/13, PDF). O acordo político que veio antes, em Bonn, está em COP 6.
Quadro de dados
	Dado	COP 7
	Cidade	Marrakech, Marrocos
	Datas	29/10 a 10/11/2001
	Presidência	Mohamed Elyazghi, então ministro do Ordenamento do Território, Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente do Marrocos
	Partes e participantes	170 Partes no relatório oficial; mais de 4.400 participantes de 172 governos, segundo o Earth Negotiations Bulletin
	Documento final	relatório FCCC/CP/2001/13, com quatro volumes de decisões
	Principal resultado	os Acordos de Marrakech

Fontes: UNFCCC, FCCC/CP/2001/13, PDF e ENB, COP 7.
O que foi decidido
O relatório oficial divide os Acordos de Marrakech em quatro volumes (UNFCCC, FCCC/CP/2001/13, PDF):
	Volume	O que tem
	I	a Declaração Ministerial de Marrakech (decisão 1/CP.7) e as decisões sobre capacitação, transferência de tecnologia, fundos e florestas (2/CP.7 a 14/CP.7)
	II	os mecanismos do protocolo: os princípios, a implementação conjunta, o MDL e o comércio de emissões (15/CP.7 a 19/CP.7)
	III	os inventários, os relatórios, a revisão por especialistas e as regras de cumprimento (20/CP.7 a 24/CP.7)
	IV	as outras decisões e a eleição do Conselho Executivo do MDL

Pelo resumo do Earth Negotiations Bulletin (ENB, COP 7):

	Três fundos. Um fundo especial de mudança do clima e um fundo para os países menos desenvolvidos, os dois pela Convenção, e um Fundo de Adaptação, pelo protocolo. Como ele funciona hoje está em Fundo de Adaptação.



	O MDL. Saíram as regras do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, e a COP elegeu o Conselho Executivo, que escolheu John Ashe, de Antígua e Barbuda, como presidente. O mecanismo está em MDL.



	Florestas. A COP fixou como os países contam o carbono das florestas manejadas; o limite da Rússia ficou em 33 milhões de toneladas de carbono por ano.



	Cumprimento. Foi criado um Comitê de Cumprimento, com um ramo de apoio e um ramo de fiscalização.



Os detalhes de cada decisão estão em Acordos de Marrakech.
O Brasil
O Brasil disse que esperava a negociação do segundo período de compromisso de Kyoto levando em conta a “proposta brasileira”, que divide as metas pela parte de cada país na causa da mudança do clima (ENB, COP 7). A linha do tempo do país está em Papel do Brasil nas COPs.
O que veio depois
A conferência seguinte, em Nova Délhi, está em COP 8.
Você sabia?
Pelas regras de cumprimento de Marrakech, o país do Anexo I que emitir acima da meta perde, no período seguinte, 1,3 vez o excesso, em toneladas (ENB, COP 7).
Termos vizinhos

	Acordos de Marrakech (link).



	Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (link).



	Protocolo de Kyoto (link).



Resumo: principais perguntas e respostas
O que foi a COP 7? A sétima Conferência das Partes da Convenção do clima, em Marrakech, no Marrocos, de 29 de outubro a 10 de novembro de 2001.
 
 O que são os Acordos de Marrakech? O conjunto de decisões da COP 7 com as regras do Protocolo de Kyoto: mecanismos, florestas, inventários, relatórios, revisão e cumprimento.
 
 Quais fundos a COP 7 criou? Um fundo especial de mudança do clima, um fundo para os países menos desenvolvidos e o Fundo de Adaptação, este pelo protocolo.
 
 Quem presidiu a COP 7? Mohamed Elyazghi, então ministro do Ordenamento do Território, Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente do Marrocos.
 
 O que o Brasil defendeu na COP 7? Pelo ENB, que o segundo período de Kyoto levasse em conta a “proposta brasileira”, baseada na parte de cada país na causa da mudança do clima.
 

Fontes

	Earth Negotiations Bulletin (IISD). Summary report, 29 October – 10 November 2001 (COP 7).



	UNFCCC. Report of the Conference of the Parties on its seventh session, held at Marrakesh (FCCC/CP/2001/13), PDF. 21/1/2002.
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